S. PP. 


HALINA 


EKIER 


pianistka, docent Państw. Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie 


przeżywszy lat 46, po długich a ciężkich cierpieniach, 
opatrzona św. Sakramentami, zmarła 20 maja 1962 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim do gro- 
bowca rodzinnego nastąpi we środę dnia 23 bm. o godzinie 15-tej, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku: 

matka i brat. 


NABOŻEŃSTWA ŻAŁOBNE 


odprawione zostaną we środę dnia 23 bm. o godz. 8 w kościele paraf. 
św. Szczepana i we czwartek dnia 24 bm. o godz. 8 w kościele Najśw. 
Panny Marii. 
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